XABLEJ tt 


LORILLARD 


Nicotine, CO, 



Tar. mp/eipt. . 

inE/cigt, 

mc/clEt, 

Brand 

TITL PM 

TITL PM 

TITL PM 


Kent 80 (Box) 

11.9 

11.8 

0.86 

0.92 

12.4 

11.7 

Kent 85 

13.0 

12.8 

0.94 

0.96 

13.4 

13.1 

Kent 100 

14.1 

13.3 

1.08 

1.09 

13.2 

12.7 

Kent Menthol 100 

15.9 

14.4 

1.25 

1.24 

15.1 

13.7 

Kent Golden Lights 80 (Box) 

9.8 

8.6 

0.77 

0.73 

11.4 

9.8 

Kent Golden Lights 85 

8.9 

9.2 

0.74 

0.78 

10.3 

8.9 

Kent Golden Lights Menthol 85 

8.1 

8.8 

0.70 

0.78 

9.0 

8.8 

Kent Golden Lights 100 (Box) 

10.0 

10.8 

0.85 

0.90 

11.4 

12.7 

Kent Golden Lights 100 

9.6 

9.3 

0.82 

0.86 

10.5 

9,6 

Kent Golden Lights Menthol 100 

8.8 

9.2 

0.76 

0.84 

9.7 

9.0 

Kent III 85 

3.2 

3.8 

0.37 

0.39 

4.1 

2.8 

Kent III 100 (Box) 

4.9 

4.6 

0.52 

0.49 

6.9 

5.1 

Kent III 100 

4,2 

4.9 

0.46 

0.47 

5.7 

4.9 

Max 120 

18.6 

17.5 

1.51 

1.49 

18.1 

17.6 

Max Menthol 120 

18.2 

17.9 

1.45 

1.54 

17.7 

18.6 

Newport 80 (Box) 

16.2 

15.2 

1.15 

1.17 

17.4 

16.2 

Newport 85 

17.4 

16.6 

1.24 

1.24 

18.6 

17.7 

Newport 85 25's 

17.4 

N.A. 

1.24 

N.A. 

18.5 

N.A. 

Newport 100 

20.6 

18.9 

1.48 

1.44 

21.0 

19.4 

Newport 100 (Box) 

20.5 

18.5 

1.51 

1.40 

20.1 

19.9 

Newport 100 25's 

21.1 

N.A. 

1.54 

N.A. 

20.6 

N.A. 

Newport Lights 80 (Box) 

9.5 

8.5 

0.76 

0.76 

11.0 

9.9 

Newport Lights 85 

9.0 

9.0 

0.75 

0.77 

10.6 

9.3 

Newport Lights 100 

9.2 

9.2 

0.80 

0.80 

10,2 

9.2 

Newport Lights 100 (Box) 

9.8 

10.1 

0.83 

0.89 

11.2 

12.4 

Old Gold Straights 85 (NF) 

25.8 

23.8 

1.58 

1.68 

18.3 

17.2 

Old Gold Filters 85 

17.2 

15.9 

1.21 

1.26 

18.5 

17.2 

Old Gold Filter 100 

20.4 

18.6 

1.48 

1.53 

19.9 

18.4 

Old Gold Lights 85 

8.9 

8.7 

0.80 

0.85 

10.2 

9.7 

Old Gold Lights 100 

13.0 

N.A. 

0.97 

N.A. 

18.0 

N.A. 

Satin 100 

11.4 

10.6 

0.92 

0.92 

13.8 

12.8 

Satin Menthol 100 

11.4 

11.1 

0.92 

0.91 

13.6 

12.5 

Spring 100 

18.8 

18.4 

1.08 

1.21 

17.9 

17.5 

Triumph 85 

3.6 

4.2 

0.39 

0.42 

4.7 

4.1 

Triumph Menthol 85 

3.6 

4.1 

0.39 

0.42 

4.5 

4.1 

Triumph 100 

4.4 

5.2 

0.47 

0.52 

5.9 

4.3 

Triumph Menthol 1Q0 

4.5 

4.7 

0.48 

0.48 

6.2 

4.5 

True 85 

5.2 

5.9 

0.50 

0.54 

5.1 

5.3 

True Menthol 85 

4.9 

5.6 

0.47 

0.50 

5.1 

4.2 

True 100 

8.4 

7.7 

0.75 

0.73 

8.2 

7.1 

True Menthol 100 

8.4 

8.9 

0.74 

0.80 

8.7 

7.0 

True Gold 85 

9.9 

9.7 

0.76 

0.77 

12.4 

11.9 

True Gold 100 (Box) 

11.6 

11.5 

0.89 

0.88 

15.8 

14.9 

True Gold 100 

11.4 

10.6 

0.85 

0.89 

15.4 

14.6 


N.A. - Not Available 
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